Inż. ZYGMUNT 


BHI DOWSKI 


NAJDROZSZY MAZ, BRAT I WUJEK 


przezywszy lat 76, po krotkich a ciezkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 21 sierpnia 
1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobote dnia 26 bm. o godzinie 10.40, o czym za- 


wiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SIOSTRA, SZWAGIERKA, 
SIOSTRZENICA Z SYNEM I RODZINA. 


IE PRZEWSTPTĘNEORSTWO 
Jażua KOMUNARBWYCH D. Z. 6402/78 — 30 
PUNKT USBUG POGRZEBOWYCH NR 1 
Kraków, wi. Rakowicka M — Del 0-5 


